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7 valvole: ECC84 - ECF80 - UF41 - UF41 - UABC80 * UL41 - UY41 - indicatnrn di sintonia 1629 


Gamma ricevibile . 87.5—101 MHz 

Antenna .interna incorporata; esterna bilanciata 300 ohm, ncn bilanciata 75 ohm 

Sensibilita d antenna .5 fiV per 26 dB di rapporlo sognale/disturbo 

Potenza di uscita .2. 5 W 

Frequenza intermedia .10,7 MHz 

Controlli .Sintonia - Volume - Tono - Ccmmutaloro Iona 

Gruppo RF .Cat. n. 2699-E 

Scala di sintonia: di cristallo, per occhio elettrico, clolorata, illuminata - Cut. n. 16M-A/182 

Altoparlante .Cat. n. SP 125/11292 

Alimentazione: con c.a. 42^60 Hz - 110, 125, 140, 160, 220 V - assorbimento a 160 V - 50 Hz: 50 VA 

Mobil® .lino lusso, di legno lucidato 

Dimensioni d'ingombro .mm. 510 x 290 x 205 

Peso netto, mobile e valvole compresi.kg. 5,900 






















